mwuw II 本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様を記載しております。 
1|ご賣いただいた後も大切に保管してください。 


本製品をお買い求めのお客様へ 


◎型名•型番について 

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。 

本製品は BL 300/ TA 6 W をべースにしたモデルです。 

本製品に添付のマニュアル等では型名•型番を下記の通り読み替えてご賣〈ださい。 



マニュアル等での表記 

本製品 

型名 

BL 300/ TA 6 W 

BR 330 /TA 

型番 

PC - BL 300 TA 6 W 

PC - BR 330 TA 


◎添付品について 

本製品可よ、添付品が一部変更されてし巧す。 

添付のマニュアル類をご覧になる際には、レ U 下に示す添付品の変更がありますので、ごを意願います。 

■追加された添付品 

■PC リモーターマニュアル 

•PC リモーターサーバソフト統合インス!ル CD-ROM v 2.0 
■リモートスクリーン機能ガイドラベル※ 

※： PC リモーターソフトの シヨー トカツトキーのガイドラベルです。必要に応じて本製品の 【F6】 〜 【F12】 キーの上部に 
貝占り付けてお使いください。詳し〈は、 『PC リモーターマニュアル』の P.63 をご覧〈ださい。 


◎追加されたソフトウ X アについて 

本製品には、 「 PC リモーターソフト」がインストールされています。 「 PC リモーターソフト」は、ご自宅のデスクト 
ップパソコンを離れたところから操作するためのソフトウェアです。 

詳し〈は、 『 PC リモーターマニュアル』をご覧〈ださい。 


<裏面もご覧ください> 


853-811030-001-A 

圆圍關111111圆11111 


*811 030001 A* 
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◎仕様一覧ついて 

添付の マニュアル『ュ ーザーズ マニュアル』一 「仕様 一 覧」の項目は、次のように読み替えてご覧くださし、。 


■仕様一覧 



マニュアルでの記載 

本製品 

外形寸法 

本体(突起部除く） 

258( W)x 1 83.5( D ) X 27.5~ 
29.8( H)mm 

258( W)x 205.5( D ) X 27.5 〜 
36.9( H)mm 

バッテリ 

約206.0 ( W ) X 31 .7( D ) X 22.2( H)mm 

約232.0 ( W ) X 53.2( D ) X 29.2( H)mm 
※突起部除く 

質量 

本体(標準バッテリパック含む） 

約 1.14 kg 

約 1.32 kg 

バッテリ 

約 190 g 

約 365 g 

バッテリ 
駆動時間 

標準※36 

約 4.2 時間 

約 8.5 時間 

最大(オプションバッテリ） X 36 

約 8.5 時間 

- 

バッテリ 
充電時間 
價源 ON 
時 / OFF 
時） 

最大(オプションバッテリ） X 36 

約 4.7 時間/約 4.6 時間 

- 

電源 

リチウムイオンバッテリ ( DG 10.8 V 、 
Typ . 2900 mAh ) または AC アダプタ 
( AC 100 〜 240 V ±10%、50/60 HZ ) 

リチウムイオンバツテリ ( DC 10.8 V 、 
Typ . 5800 mAhX 35) または AC アダ 
プタ ( AC 1 00〜 240 V ± 10%、 
50/60 HZ ) 

本体色 

フラットホワイト 

アー/くンメタルシルバー 

主なホ付品 

AC アダプタ、マニュアル 

AC アダプタ、マニュアル、 PC リモ 

—夕ーサー ! くソフト統合インス I - 

ル CD - ROM 、 リモートスクリーン機 
能ガイドラベル 


X35: 公称容量(実使用上でのバッテリパックの容量)を示します。 

X36: ベースの BL300/TA6W には、標準でバッテリパック （M) が添付され、オプションとして/くッテリパック (L) を別途ご購入いただくことが可能です。 


本製品には、標準でバッテリパック (L) が添付されまず。 
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